maszynista c. k. kolei panstwowej 


przeżywszy lat 37, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami 
zasnął w Panu dnia I7-go kwietnia 1917 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu, na miejsce wiecznego 

spoczynku nastąpi we czwartek dnia Ig b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny 

obrzęd stroskana Żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych 
i pobożną Publiczność. 


odprawionem zostanie w piątek dnia 20 b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele parafialnym 
św. Mikołaja. 


led ppa „fwd Jem Weno u aa, pl booi 2 Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


